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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


Tender No. — 198 / 2013 . 


TENDER NOTICES 


( 1) 


Cost of tender form :( VAT inclusive ) 

Original 525. 


Duplicate * 263. 


No. C1/ 18616 /2013 /MCT. 

25th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of BOD Incubator (2 Nos.) for 
Microbiology, Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed as tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Last date and time of sale of tender form 
28 -11-2013, 2.30 p.m . 

Last date and time of receipt of tender form 
29 -11-2013, 2.30 p.m . 


Date and time of opening of tender — 29- 11 - 2013 , 
3 p.m . 


- (f) 


nete 


Parameters adjustable on Control COCKPIT: 
temperature (Celsius or Fahrenheit), 
programme time, time zones, summertime/ 
wintertime. 


(g ) 


Tender forms can be had from the Office the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent through 
post , if required , provided due amount with sufficient 
postage charges (t 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 11- 11-2013. No 
other forms of remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കാവശ്യമായ ബി. ഒ . 
ഡി . ഇൻകുബേറ്റർ ( 2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര 
വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Setpoint WAIT function -the process time 
does not start until the set temperature is 
reached . 


(h ) Setting of languages on Control COCKPIT : 

German/ English /Spanish /French 


Resolution of display for setpoint and actual 

temperature values 0 .1 °C . 
6) Calibration facility directly at Control COCKPIT 

for three freely selectable temperature values 
(k) Programme stored in case of power failure 
(1) Incl. works calibration certificate for + 10°C 

and + 37 °C 


ദർഘാസ് നമ്പർ 198 /2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റുൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 525. 

പകർപ്പ് 1 263. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 11 - 2013 , 2 .30 മണി. 


(m ) Adjustable electronic overtemperature monitor 

and Mechanical temperature limiter. 
Texturned Stainless Steel Casing 


- അ വ സാ 


ന 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും -- 29 -11 - 2013 , 2.30 മണി. 


(n ) 


Wxhxd : 585x787x604 mm 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 11 - 2013, 3 മണി. 


(0) Fully insulated stainless steel door with 2 -point 

Locking (compression door lock ) 


(p ) Inner glass door 


(q) Rear zinc-plated steel 

Interior — Heating Concept 


(r) 


Wxhxd: 400x400 : 330 mm, 531 


(s) Energy -saving Peltier heating -cooling system 

| Integrated in the rear (heat pump principle) 


(t) 


1 stainless steel grid 
Heating and cooling system . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡ 
റു കൾ വഴി ഫോറ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള 
അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 11 - 9 - 2013 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SPECIFICATIONS 
(a ) Forced ventilation by Peltier fan 
(b ) Adaptive multifunctional digital PID 
(c ) Microprocessor controller with high 

- definition TFT-colour display. 
(d ) Self-diagnostics for fault analysis 
(e ) 1 Pt 100 sensor DIN class A in 4 - wire - circuit 


(u ) Energy -saving Peltier heating/cooling system 

Integrated in the rear (heat pump principle) 
Temperature Range . 


( v) 


From - 0 °C to + 70°C 
Voltage/Power Rating 


( w) 230V ( + /-10 %), 50/ 60 Hz 


(x) Ca . 175 W ca. 125 W (during heating and 

- cooling ) 


Unit/price - 3 2 ,10,500 x 2 = 4,21,000 


No. C1/22735 /2013/MCT. 


29th October 2013 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Dissolution Test Apparatus 
( 1 No .) for CPS, Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed as tender number and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No. — 201 /2013 . 


Cost of tender form ( VAT) Inclusive of Sales Tax : 


Original 2,100 

Duplicate 1,050 
Last date and time of sale of tender form 
29 - 11-2013, 2.30 p.m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -11-2013, 2.30 p .m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 11 - 2013 , 
3 p.m . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


Tender forms can be had from the Office the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent through 
Post, if required , provided due amount with sufficient 
Postage Charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this Office on or before 10 - 11- 2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
ഡിസൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് (ഒരെണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
mloumM0100 -695 011 290 oeiɔnomos 2000121oco 
msom . 


Börelɔmỹ mmo201/ 2013. 
wlyoogooog - M1. . m . 
BØPEJOMŰ Golomolong one (coğ Quogos ) : 

cro quo82 ,100 . 

Jago 1,050. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB01029 - 11 - 2013 , 2.30 eml. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
mO001030 - 11 - 2013 , 2. 30 pm . 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 11 - 2013 , 3 eml. 


* simultaneously , time based and when desired temp 

is achieved in all vessel. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
00010CMOO 3.30 pml 2100 eisjeom . ( 508 moyo 
ദർഘാസ് ഫാറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
* 50 mowldOGUBOVÝ (0010108 21068 ) omlowodwo001 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
11 - 11 - 2013 , 3 oml092020101 mm 670010108 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ . ഫാറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോകമെന്റുകളോ അ യ യ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കു 
ന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
elsjoom . 


* The system should have facility to upgrade in 

future for bathless type, as UV on Line and LC 

Dissolution 
* The system should come along with the printer 

having print life of more than 10 years. 
* The software option based on Client server can 

also be considered . 
* Additional Terms and Conditions 
* Manufacturer should have ISO 9001 certificate for 

quality standards 


* On site comprehensive training for lab staff and 

support services till customers satisfaction with 
the system 


* Installation testing: Supplier of the instrument must 

provide free installation , commissioning and testing 


* Should comply with 21 CFR parts II 


* User/ Technical/Maintenance manuals to be 

supplied in English 


* List of equipments available for providing 

calibration and routine Preventive maintenance 


* Support as per manufacturer service/maintenance 

manual 


* Mechanical qualification system with certificate 

should be PC based - 1 Set 
* Compliance report to be submitted in a tabulated 

and point wise manner clearly mentioning 


1. Dissolution Test Apparatus 
* Eight stations dissolution tester. 

Should be suitable for Type 1, 2 , 5 , 6 in the same 

system . 
* Interchangeable paddle and basket is required for 

Easy operation 
* Speed range: Variable speed from 25 to 250 RPM 
* Speed accuracy: 51% Speed Selection should be 

available via Touch screen 
* Facility for Multiple language support with 

Preventive maintenance and Calibration Alert facility 
* Ambient Temperature range : 5 to 40°C 
* Display back lighted LCD with Touch Screen 

Display 
* Complies with IP , USP, Ph .Eur. and JP specifications 
* Bath : Clear acrylic molded water bath with Vibration 

free water circulator built -in the System with vibration 

isolators . 
* Water Bath Temp Range should be 5 to 55 Deg C 

with Temp Accuracy of < + -2Deg C . 
Evaporation loss should be minimal < 2 % in 24 

Hours 
* Minimum 15 programmable sampling intervals 
* Vibration free smooth motorized lift movement 

Should have individual Temp measurement in each 

vessel. 
* The system should have facility to measure Temp 

automatically at the predefined time point and 
between Time point for price control of 

measurement. 
* The system should come with table dropping 

mechanism with facility to drop the tablet 


* The page/para number of original catalogue/ 

datasheet. Any point, if not substantiated with 
authenticated catalogue/manual will not be 
considered . 


Accessories to be quoted along with the system 

1. SS Shaft 
2 . Electroplished Paddle 
3 . 40 Mesh Basket 
4 . 1 set of accessories for Type 5 and 6 
5. Individual Temp senor for each vessal 
6 . Sampling cannula with filters 
7 . Set of Aligning tools for calibration purpose 
8 . Options of Verified components . 


No . C1/22735 (1 )/2013/MCT. 


29th October 2013 . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned otherwise 

the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders Unsealed, Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have vailid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Disintegration Test 
Apparatus (1 No.) for CPS , Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed with tender numbered 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. — 202/2 /2013. 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original 420 . 

Duplicate 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
29- 11- 2013, 2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender – 
30 - 11-2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 30 -11 -2013, 3 p . m . 

Tender form can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 10 - 11 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഡിസിന്റ ഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തി ക്ക് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
MOJOMM01100 -695 011 200 leionuovol08 290703110can 
OMBOM. 


Bôreibnj Mmio 202 /2 / 2013 . 


WlzfĐôşi0208 — MI. 01 . 2015 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 

Bromurod 420. 

coolyadoja 210 . 
ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOO01029 - 11- 2013, 2.30 26m . 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
MOQ1030 - 11- 2013 , 2. 30 am . 


- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOW1030 - 11- 2013, 3 oom ). 


* Readable temperature range: 10° C to 45° C 


Controlled temperature range : 15° C to 40° C 


* 
* 


Temperature resolution : + 0 .2° C 
Timer setting: 23 hrs . 59 min . 59 sec. ( for both 
baskets ) 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
00018CM0 3. 30 al 100 elejem . Ob08 
മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 

leicO65090 50 crowloo Goldor ( 1508 15ba ) zml 
ഓർഡ റായി പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട 
mom . DomicoIDWOJACô 11- 11-2013, 3 zomloembol mu 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ 
പ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി 
രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താ മ സിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


No . 
1 No. 


2 Nos . 


2 Nos . 


Standard Accessories : 

(i) Heater, stirrer and level sensor 
(ii) Acrylic moulded water bath 
(iii) 1000 ml glass beaker 
(iv) 6 tube magnetic basket 
(V ) Guided disc 
( vi) External probe with clamp 
(vii) Keyboard 
(viii ) 3 tube bolus basket 
( ix ) 1 tube bolus basket 
(x) Magnetic guided disc 
(xi) Printer 


12 Nos . 
2 Nos . 


2 . Disintegration Test Apparatus 


1 No. 


Features : 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm One 
year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 


3 . 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


* Complies with USP, IP, Eur. Pharmacopoeias 
* Disintegration time registration of individual 

tablets 
* Basket park -out from beaker on test completion 
* Test results and validation gets printed 
* Individual motor and timer with external probe for 

both the baskets 
* Bath with fliptop cover for easy cleaning 

* Magnetically coupled basket for easy loading 
Specifications: 

* Water bath : Clear acrylic moulded water bath 
* Beaker : 1000 ml glass beakers (2 Nos.) 
* Baskets : 2 Nos. each carrying 6 test position 

(dimensions as per latest USP ) 
* Guided disc : Perforated cylindrical disc 6 Nos in 

each basket (dimensions as per latest USP ) 
Display: 20 x 4 LCD 

Printer interface : Parallel port 
* Motor : Single shaft 6V DC motor 10 kg cm torque 

(2 Nos.) 
Heater: 400 watts , S.S . 304 

Illumination : White LED 
* Stirrer motor : DC motor 12V 

Water level sensor: Float switch type level sensor 
* Power supply: 230 V AC , 50 Hz., 490 VA 
* No . of strokes: 30 +0 .5 strokes/min . 
* Stroke height: 55 mm + 2 mm 


6 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


8 . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection. 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 

Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


No. C1/22735(2 )/2013/ MCT. 29th October 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Autotitrator ( 1 No.) for CPS, 
Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed as tender numbered 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 203/2013. 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 
- Original X 2 ,100 . 

Duplicate X 1, 050. 
Last date and time for sale of tender form 
29- 11- 2013 , 2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -11- 2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 - 11 -2013 , 3 p. m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge (t 50 ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 11- 11- 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


തിരു വ ന ത പ രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ആട്ടോറ്റിട്രേറ്റർ ( 1 എണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 203/ 2013. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് സി. പി. എസ്., എം . സി. റ്റി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ -3 2,100 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് -* 1,050 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 2 -12 - 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
-- സമയവും 3 -12- 2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 3- 12 -2013 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 11- 11-2013, 3 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ 

പ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മ ണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 

-- 4. Autobitrator system 
The system should be capable of doing all types of 
Titrations like Acid base , Non Aqueous, Redox , 
Complexometric etc . The system should be completely 
software controlled , capable of performing at least 2 
titrations in parallel . 

As a security measure the basic instrument and all 
the peripheral devices connected to it should be 
recognized automatically by the software as soon as it is 
connected to the software . 

Possibility to connect up to Four Titrating burettes 
for different types of titrations. 

System should have the facility to connect at least 8 
Auxilliary burettes for the addition of auxiliary solution or 
buffer solution needed for titrations and back titrations. 

System should be capable of performing parallel 
titrations as and when required . 


Burette should have a minimum resolution of 1/ 10000 
of its burette volume, and the flexibility to interchange 
titrants without contamination . 

The Burette drive should be mounted on top of the 
Burette so that the electronics in the burette drive is not 
damaged due to reagent spill or leak . 

The Burette piston should move from top to the 
bottom of the burette , so that no problems due to the air 
bubble present in the titrant. 

For ease of handling, automatic cleaning and 
preparation of burette with a single command should be 
possible . 

Burettes volume of 2 , 5 , 10 , 20 and 50 ml should be 
available . 

Dosing drives with chip on board technology with 
the capability of read write . The Chip on Board 
Technology on the Dosing Drive & the Dosing Units / 
burettes with a Data chip , which can store following 
information : Dosing Drive: Order number, Serial Number of 
Dosing Unit and Cylinder Serial Number, Burette volume. 
The Burette volume once sensed should not be possible 
to tamper it . Dosing Units / Burettes : Type of reagent , 
Titer of reagent; Titer History , Shelf life data , Date and 
time of preparation , Assign titrants to relevant method , 
Prompt on the Titrator if wrong titrant used . 

Maximum up to two galvanically separated measuring 
interfaces should be provided for parallel operation of the 
instrument. 

A suitable Stirrer: Magnetic / Propeller with control on 
stirring speed and direction . 

The system should be able to accommodate beaker 
size of 100ml / 200 ml / 500 ml. 


Accuracy 

: $ 0 . 003 pH or better 
Pt 1000 range 

: - 150...+ 250°C 
Pt 1000 accuracy 

: $ 0.2 °C 
NTC range 

: -5...+ 250 °C 
Pt 1000 resolution 

: 0.1 °C 
NTC resolution 

: 0.1 °C 
The titration system should have the above features and 
should be offered with the following : 
Main Titration Instrument — 1 No. 
Dosing Devices- Drives — 2 Nos. for Titration 
Auxiliary Liquid handling facility for at least 3 liquids / 
reagents /buffers. 
Burettes/Dosing Units of 10 ml and 20 ml 1 each — Total 
2 Nos. Along with Drives if necessary . 
Burette unit of 2 ml, 20 ml and 50 ml- 1 each - For 
Auxiliary liquid handling . 
Intelligent Combined Glass Electrode for pH 
measurements and titrations— 1 No . 
Combined AG Ring electrode for Argentometric 
Titrations — 1 No. 
Combined Pt Electrode for Redox Titrations — 1 No . 
Cu Ion Selective Electrode for EDTA Titrations -- 1 No. 
Ca Ion Selective Electrode for calcium determinations 
1 No. 
Double junction reference electrodes for the use with ISE 
electrodes — 2 Nos. 
Connecting cables for electrodes - minimum — 2 Nos. 
Karl Fischer Titration sets consisting of vessels, lid , 
Double Pt, electrode, O rings, gaskets etc . — 1 No. 
Titration stand - 2 nos. (1 with magnetic stirrer and 1 for 
KF titrations with magnetic stirrer and built - in diaphragm 
pump) with connecting cables with main instrument 
Recommended spares and consumables should be offered 
separately for two years trouble free operation after the 
warranty of 3 year. 
Dosing Units /Drives and various burettes/dosing units of 
various volumes should also be offered . 


Latest windows based software should be provided 
with the system . 
Specifications 
Data aquisition rate 

: 100 ms. 
Measuring range 

: mV Range : -1200 mV to 

+ 1200 mV 
pH Range : - 20 . 00 pH 

to + 20.00 pH 
Polarization Potential Range : 1250 mV to + 1250 mV 

( Freely programmable ) 
Polarization Current Range : 125.0uA to + 125. Ou A 

( Freely programmable) 
Resolution : Voltage 

: 0 . 1mV or better which 
helps especially in the 
Direct ISE measurements. 
Current Resolution 0 .1 uA 
pH resolution : 0 .001 pH 
or better 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm -One 
year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 


4, 


റി 


6 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram. 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


to the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . 204/ 2013 . 
Cost of tender form ( VAT inclusive): 

Original — 840. 

Duplicate 7 420. 
Last date and time for sale of tender form 
29 - 11 -2013, 2 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
30 - 11 -2013 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 - 11- 2013 , 3 p. m . 

Tender form can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram -11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50) is sent by way ofMoney 
Order in favour of the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 11 - 11 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


8 . 


Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the Tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
Tender wholly or partially without any prior 
information to the Tenderers . 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 
More details can be had from this office on 
working hours . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
സി . പി . എസ്. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
മൈക്രോവേവ് ഡിജെസ്റ്റർ (1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പ രാ ടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 204 / 2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) 
- അസ്സൽ ? 840 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29 - 11- 2013 , 2.30 മണി. 


13. 


15 . 


17. 


| 18. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 11- 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 11- 2013, 
3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെ ന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സിക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
11- 11- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 


(5) 
No. C1/ 22735(3)/2013/ MCT. 


29th October 2013. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Microwave Decester ( 1 No.) 
for CPS, Medical College , Thiruvananthapuram. Tender 
should be superscribed as tender numbered and addressed 


6 . 


10 . 


തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

5. MICRO WAVE DIGESTOR 
The system should be designed for laboratory use 
with all SS case and corrosion resistant PFA coating, 
pressure stable circular oven for homogeneous microwave 
distribution . It should have massive security lid , 
electronic lid closure with 3 micro - switches safety 
interlocks to prevent microwave emission with open lid . 
Built in exhaust system for permanent cavity ventilation 
should be provided . The system should have temperature 
and pressure monitoring devices. Internal diagnostics 
such as magnetron status , magnetron temp. oven temp . 
transformer, cover lock etc . shall be provided . Should be 
provided with microprocessor based controller with touch 
screen and control softwares . The system should have 
12 vessels per rotor. The rotor should be supplied with 
12 caps without pressure control and 1 cap with pressure 
control. The cap should be made of TFM . The system 
shall be supplied with a turn table of 60ml volume at 
40bar operating pressure. 
Specifications: 
Microwave Frequency 

2450 MHz 
Microwave Power 

1450W 
Temp. measurement range 

80 to 300°C 
Max. temp. ( continuous ) 

230°C 
Max. temp. (peak ) 

: 260°C 
Temp precision 

+ 1°C at 200°C 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the Tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the Tenderers where ever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the Tenderers. 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or their authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 
More details can be had from this office on 
working hours. 


13. 


14 . 


15 . 
16 . 


Pressure measurement range 


0 to 150 bar 


17. 


18. 
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Pressure precision 

: £ 5 bar 
Programme memory 

: 200 programmes 
Data memory 

: 500 data files 
Interface 

Rs 232 , Ethernet 

and USB 
TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm - One 

year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


No. C1/22735 (4 )/2013/MCT. 29th October 2013 . 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Digital Refractometer ( 1 No.) 
for CPS, Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. — 205/2013 . 
Cost of tender form ( VAT inclusive): 

Original 1,050 . 
Duplicate 525 . 


Last date and time for sale of tender form 
29- 11- 2013 , 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 -11-2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 30 -11-2013 , 3 p. m . 

Tender form can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram -11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge (R 50 ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 11- 11 -2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
സി. പി. എസ്. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ 
റിഫാറ്റോമീറ്റർ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


മണി യോർ ഡ റു ക ൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. 

- 6. DIGITAL REFRACTOMETER 
* Should have LCD Display with touch screen 

facility . 
* Should have indications for Refractive Index (nD ), 

Brix ( % ), Temp (degree C ) 
| Temperature controller : Built -in Peltier Thermo 
| module . 

Light source : LED Lamp . 
- Measurement Range : 
Refractive index (nD ) : from 1.32422 to 170000 
Brix - 0.00 to 100 .00 % 
Minimum Indication : 
Refractive Index (nD ) : 0 .00001 
Brix - 0 . 01 % ( 0.1 %) 

Temp. - 0.01°C 
* Measurement Accuracy: 

Refractive Index ( nD ): + 0.0001 
Brix + 0.1 % 
Temp . - + 0.05°C 
Resolution : 
Refractive Index (nD ) : 0 .00001 
Brix 0 .01 %(0 .1 %) 

Temp. - 0.01°C 
- Measurement Temperature: 5.00 to 75.00°C 

- Temperature accuracy : + 0.01°C 
* Ambient Temperature : 10 to 40°C . 
- Output: RS- 232 port, USB . 

Printer: Dot matrix printer (Ordinary Paper): 1 No. 
Self- Diagnosis Scale : The instrument can detect 
irregularities with intensity of light, which can 
ensure accurate measurement 
Measurement Range: 
Refractive index (nD ) : from 1.32422 to 170000 

Brix : 0.00 to 100. 00 %. 
- Minimum Indication : 

Refractive Index (nD ) : 0 .00001 
Brix -0. 01 % ( 0.1 % ) 
Temp. : 0 .01°C 
Measurement Accuracy : 
Refractive Index (nD ) : + 0 . 0001 
Brix : + 0.1 % 
Temp . : + 0.05°C 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 205/ 2013. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്- സി. പി. എസ്., എം . സി. റ്റി. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ Y 1, 050 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 29-11-2013, 2.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 11- 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 11 - 2013 , 
3 മണി. 


* 


* 


* 


* 


* 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 11 - 11- 2013 , 3 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആ വ ശ്യ 
പ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 


Resolution : 


12 . 


* 


14 . 


* 


Refractive Index (nD ) : 0.00001 
Brix : 0.01 % (0. 1 % ) 
Temp. : 0.01°C 
Measurement Temperature: 5.00 to 75 .00°C 
Temperature accuracy : + 0. 01°C 
Ambient Temperature: 10 to 40°C 
Output: RS -232 port, USB . 
Printer: Dot matrix printer ( ordinary paper ): 1No. 
Self -Diagnosis Scale: The instrument can detect 
irregularities with intensity of light, which can 
ensure accurate measurement 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the Tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notice . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


* 


* 


* 


* 


17 . 


TENDER SCHEDULE 


18 . 


More details can be had from this office on 
working hours. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
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Advance payments conditions will not be 
considered . 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatrly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


No. C1/22735 (5 )/2013/MCT. 

30th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Digital Polarimeter - 1No. for 
CPS , Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . — 206 /2013. 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original 1,050. 

Duplicate 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
2 - 12 -2013, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 3- 12 -2013 , 
2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender — 3 - 12 -2013 , 3 p . m . 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 11 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


11. 


-- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേജിലെ 
Ml. 1 . 2m . wypoğoongcelow coucojmo wlalq08 
പോലാരി മീറ്റർ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ 


Display Panel: 7 .5 inch color LCD ( touch screen ) 
Measurement wavelength : 589 nm ( D - line) 
with cylindrical glass cell, 100mm and 200 mm . 


1. 


ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 206 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 12 - 2013 , 2.30 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 12 - 2013, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 3- 12-2013, 
3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർ ഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15- 11 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm - One 
- year. 

The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances . 
Tender are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers whereever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 
More details can be had from this office on 
working hours. 


7 . DIGITAL POLARIMETER 


| 11. 


13. 


Measurement Scales Angle of Rotation 
International Sugar Scale (without temperature 
compensation ). International Sugar Scale (with 
Automatic Temperature Compensation ), Specific 
Rotation , Concentration , Purity and Angle of 
Rotation ( Temperature Compensation of Quartz 
plate ) 
Measurement Range : Angle of Rotation - 89. 999 
to + 90 .000° or-360 to + 360° 

International Sugar Scale- 259 to + 259° 
• Resolution Angle of Rotation 0 . 001°, International 

Sugar Scale 0 . 001ºz 
Measurement Accuracy : Angle of Rotation 
Displayed value + 0.005° (- 45 to + 45°) 
International Sugar Scale Displayed value + 0 . 015°Z 

(- 130 to + 130°Z ) (With a Standard Quartz Plate ) 
• Repeatability + 0. 003° Angle of Rotation and + 

0. 009°Z 
Sensitivity : up to OD2* 
* OD = optical density : ameasure of light absorbance 
OD2 = 1/ 100 attenuation and 1 % transmission 
Temperature compensation range for International 
Sugar Scale : 10 % 


18. 


| (8) 


No. C1/ 22735 (6 /2013 / MCT. 


30th October 2013. 


മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 11 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- 


. .. 


8 . KARL FISCHER TITRATOR 


Volumetric Karl Fischer Titrator. 


Should be able to detect 10 ppm to 100 % water 
content 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Karl Fischer Titrator — 1 No. 
for CPS, Medical College , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. 207/2013. 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original 7 420. 

Duplicate X 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
2 -12 -2013, 2 .30 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender form - 3 -12 -2013, 
2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 3 - 12 - 2013 , 3 p . m . 

Tender form can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( t 50 ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 11-2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Resolution : 0 .01 ml. 


Mode : Blank , Titer, Sample . 
Results units : % w /w , % w /v, ppm , mg, mg/ml. 
Real time clock : For date & time of Titration . 
Report : Result report on display /Document on 
printer & PC . 


SCHEDULE 


1. 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേജിലെ 
സി. പി . എസ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാറൽ 
ഫിഷർ അപ്പാരറ്റസ് വിത രണം ചെയ്യുന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 207 / 2013 . 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ { 420 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2 - 12 - 2013 , 2.30 മണി. 


The period for which the rates to be in firm -one 
year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed demand drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


6 , 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 12 - 2013 , 2 . 30 മണി. 


8 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
3 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക്മുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 


9 . 


10 . 


Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


Tender forms can be had from the office of the 
- Principal , Medical College , Thiruvananthapuram- 11 upto 3 

p . m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge ( 9 50 ) is sent by way of Money order 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
order should reach this office on or before 15 - 11- 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


13. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers whereever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി . പി. എസ്. 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ഡിജിറ്റൽ മെൽറ്റിങ്ങ് 
പോയിന്റ് അപ്പാരറ്റസ്-1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 208/ 2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ? 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് --{ 210 . 


15. 


17. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 2 - 12 - 2013, 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 12 - 2013, 2. 30 മണി. 


- 18 . 


More details can be had from this office on 
working hours . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


(9) 


No. C1/ 22735 ( 7)/ 2013 / MCT. 


30th October 2013 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Digital Melting Point 
Apparatus — 1 No. for CPS , Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . - 208/ 2013 . 
Cost of tender form (Inclusive of VAT): 

Original 3 420. 
Duplicate - 3 210. 


ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (1 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 11 - 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form — 2 - 12 - 2013 , 
2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3- 12 - 2013 , 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
3-12 -2013, 3 p. m . 


10 . DIGITAL MELTING POINT APPARATUS 

The video camera equipped Melting Point Apparatus 
for the automatic determination of melting and Boiling 
points. The apparatus shall have a real time video display 
in 6 x magnification . Should be compliant with 
Pharmacopeia methods including PH . EUR . 6 .1.2 .2.60, USP 
XXI 741, IP and JP and with GLP /GMP compliant 
protocols. 


TENDER SCHEDULE 


SPECIFICATIONS 
Manual melting point 

: Manual 
determination 


1. The period for which the rates to be in firm 


: Manual 


One year. 


Manual boiling point 
determination 


• Automatic 


Automatic melting point 
dtetermination 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected. 


: Automatic 


Automatic boiling point 
determination 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


: 3 


Positions for melting point 
capillaries 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


Positions for boiling point 
capillaries 
Storable methods for melting 
point 


: 50 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


: 50 


Storable methods for boiling 
point 


Precision magnifying lens 
Magnification of lens 


: Yes 
: 2.5 x 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


Digital camera 
Video function 


: Yes 
: Yes 


Video run time 


: 350 min at 1°C /min , 

700 min at 0 .5°C /min 


Magnification , Display 


: 6x 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Display Colour, 


: 


TFT, 320 x 240 , 3 .5" 


Determination temperature range : Ambient + 10°C to 

400°C 


: 0 .1°C 


: +/- 0,3°C 


Temperature resolution 
Accuracy melting point at 
0 .5°C /min up to 250°C 
250 to 400°C 
Repeatability melting point at 
0 .5°C /min 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


: 
: 


+/- 0,3°C to +/-0 ,5°C 
+/-0 , 1°C 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


: 


+/-0 ,5°C 


Accuracy boiling point at 
1.0°C /min up to 400°C 
Repeatability boiling point at 
1.0°C /min 


10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


: +/-0 ,3°C 


11. Belated tenders will not be considered under any 


Temperature gradients, °C /min 


: 0.1, 0.2, 0 . 5, 1, 2 , 5, 

10 , 20 


circumstance . 


: ~ 4 min 


Heat -up time (50°C - 350°C ) 
Cool-down time ( 350°C -50°C ) 
Electrical supply 


: ~ 13 min 
: 100 -240V (+/-10 % ), 

50-60 Hz 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


15. Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി . പി . 
എസ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ 
ടാബ്ലറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ്- 1 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 
0 1 1 എ ന്ന വ ി ല ാ സ ത ി ൽ എ ത്ത ി ച ി ര 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 209/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 525. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


18. More details can be had from this office on 

working hours . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും--- 3 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 12 - 2013, 3 മണി. 
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No. C1/22735( 8)/2013/ MCT. 


29th October 2013. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Multiparameter Tablet Testing 
device - 1 No. for CPS, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed as 
Tender Numbered and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3 .30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 15 - 11- 2013 , 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ 
പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അ യ യ വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി 
രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Tender No. - 209/ 2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original X 1, 050. 
Duplicate - 3 525. 


Last date and time for sale of tender form - 2- 12 - 2013 , 
2 .30 p. m . 


II . MULTIPARAMETER TABLET MACHINE 


Last date and time of receipt of tender form 
3 -12- 2013 , 2 .30 p. m . 


Date and time of opening of tender 
3 - 12- 2013, 3 p . m . 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram -11 upto 3 
p. m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge (R 50) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 11 -2013. 
No other form of remittance will be accepted . 


Testing of five essential physical parameters : 
hardness , thickness, diameter /length , width and weight of 
a tablet. Equipped with the Auto Alignment device , even 
the most difficult of tablet shapes are automatically 
aligned properly to prevent erroneous hardness 
measurements . 
Two hardness measurement principles “ Constant Speed ” 
or “ Constant Force” with a measuring range of up to 
500 or 1000 N can be applied to match existing testers 
on the market. 
Meets the USP chapter 1217 requirements : three points 
calibration and tablet orientation . 
Optional Accessories 
Balance: Mettler, Sartorius or Precisa 
Digital caliper 


The Q -Doc Quality Documentation Software with a 
PC . Q -Doc permits storage of a large number of methods 
as well as test reports . Customized reports are also 
possible. Q - Doc is a validated Windows 2000 /XP/Vista 
software which fully complies with 21 CFR Part II. 
Q -Doc is also available with LIMS capabilities . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


SPECIFICATIONS 


Measurement 


: 
: 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Constant Speed , 
Constant Force 
0.05 – 2.5 mm /min 
10 – 99 N / sec 


Principles 


Range 


Measurement Range 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Hardness 


Accuracy 
Diameter/Length 
Accuracy 


: 
: 
: 


5 – 500 (+/-1 N ) 
10 – 1000 (+ /-2 N ) 
0.00 – 30 .00 mm 


+ /- 0 .05 mm 


Thickness 


: 


0 .00 – 18 .00 mm 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 


Accuracy 


: 


Weight 


Accuracy 


+ /-0 .05 mm 
50 mg - 5 g 
+ /-0.2 mg 
5 g - 30 g +/-1 mg 
230 V /50 Hz 


Power 


: 


TENDER SCHEDULE 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
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No . C1/22735 ( 10 )/2013/MCT. 


29th October 2013 . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Digital Tele Thermometer — 1 No. 
for CPS , Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders 
should be superscribed as Tender Number and addressed 
to the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. — 211/2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original 420 . 


Duplicate — 210 . 


15 . Digital Tele Thermometer 


| Last date and time for sale of tender form - 2 - 12 -2013 , 
2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3 -12-2013 , 2 .30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
3- 12 -2013, 3 p . m . 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram -11 upto 3 
p . m . on working days . Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge (? 50) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 11-2013. 
No other form of remittance will be accepted . 


Temperature-range: - 50° to 150° Celcius. 
Accuracy /Resolution :— Within + 0 .1°C between 
20°C to 50°C ; rest of range, within 1°C . 
Response Time: - Initially, one minute for 
thermal stabilisation ; thereafter within 5 
seconds for subsequent variations. 
Sensors / Probses : - IC probe that is 
encapsulated in epoxy ; easily sterilisable; 
(a) Internal type , for Esophageal or rectal 

| use ; 
(b ) Surface type, for skin temperature use . 
| Each sensor shall be provided with 15 feet 
cable. 
Channel Selection : From 1 to 12 channels , as 
per individual customer requirements. Selectable 
by means of Rotary switch . 
Power Source : - 22 0 or 110 Volts / 50 Hz/ 
1 ampere . 


• 


TENDER SCHEDULE 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സി. പി. എസ്. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ ഡിജിറ്റൽ ടെലി 
തെർമോമീറ്റർ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 211 /2013 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ( 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 2-12 -2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 


-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 -12- 2013 , 3 മണി. 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
15 - 11 - 2013, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോകമെന്റുകളോ അ യ യ വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of 

Earnest Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Tender forms can be had from office of the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram -11 upto 3 p . m. on 
working days. Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charge ( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 20 -11 - 2013 . No other form of 
remittance will be accepted . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples - 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ സെൻഡിഫജ് 

ഹൈ സ് പീഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ -1 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
- പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


15. Specifications of the items are given in the list. 


ദർഘാസ് നമ്പർ -212 /2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 

valid authorization letters. 
| 18. More details can be had from this office on 

working hours. 


അസ്സൽ ? 525. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 263. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 12 - 2013 , 2.30 മണി. 


(12) 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 12 -2013 , 2.30 മണി. 


No. C1 /18615/ 2013/ MCT. 


31st October 2013 . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 12 - 2013, 3 മണി. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Centrifuge High speed 
Refrigerator - 1 No. for Microbiology, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed as 
Tender Number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p. m . 


Tender No. 212/2013. 
Cost of tender Form (Inclusive of VAT): 

Original - 3 525. 
Duplicate X 263 . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക്ഒന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20- 11- 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


| Last date and time for sale of tender form - 6 -12 - 2013 , 
2 . 30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
7 - 12 -2013, 2 .30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
7 -12 -2013 , 3 p. m . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Α 


Specification Of High Speed 

Refrigerated Centrifure 
Should have minimum centrifugal speed of 
17500 rpm . 
Relative centrifugal force (RCF) Max . 30 , 130 X g 


Α 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Α 


Temperature range - 110 C - + 400C 


Α 


6 . 


Α 


Α 


Basic machine should be supplied along with IVD 
License. 
Should have dials and digital display for easy 
setting 
Should have an aerosol- tight rotor for 30 X 1.5 , 
2ml tubes 
Acceleration time to maximum rpm should be less 
than 14 seconds 
Should have memory capacity of 50 programmes. 
Rotor should run with or without lid 
Should have Automatic rotor recognition with speed 
limitation 


Α 


Α 


Α 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 


Α 


Α 


Α 


Α 


Α 


Α 


For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


Α 


Α 


Α 


Should have soft break function for smooth 
stopping of rotor 
Should be capable of running 8 PCR strip or 24 
position spin columns 
Should have automatic switch off function after 
user adjustable time 
Should use CFC free refrigerant for refrigeration 
system 
Should have facility for pre setting the programme 
via date & time to have the centrifuge refrigerated 
and ready to use at the pre selected time 
Should have built in facility to drain and eliminate 
water accumulation 
The motor should be brushless type 
Should have facility for automatic imbalance 
detection 
Rotors should be autoclavable . 
Should a separate short spin key 
Should have rotor for 15ml and 50ml tubes. 
Should have rotor for cryo tubes 
Should have swing out rotor for MTP and PCR 
plates. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned, 
otherwise the tender will be rejected . 


Α 


Α 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. They should have 
valid authorization letters. 


Α 


Α 


Α 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


TENDER NOTICE 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


No. C /3171 /2013/DCK . 


28th October 2013. 


2 - 12 - 2013 . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 3 - 12 -2013. 


Sealed tenders are invited for the supply of Books to 
Government Dental College , Kottayam . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി - 4- 12 - 2013. 


Tender No . - 40 /2013 


Cost of tender form - 7 1,050. 


ടെണ്ടർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 


Government Dental College, 
Gandhinagar P. 0 ., Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No . C2 /19230 /2013/MCTCR . 28th October 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
forms are invited for the supply of the following items 
required for Medical College, Thrissur. 


Last date of receipt of tender - 3- 12 -2013 . 

The tender should be superscribed Tender No. 40 /13 
due on 3 - 12 - 2013 and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at Dental 
College, Kottayam on 4th December 2013 at 11 a. m . in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain tender from the 
undersigned on cash payment during office hours i.e., 
10 a. m . to 3 p. m . upto 2 - 12 -2013 . Cheques , Drafts , Stamps 
etc. will not be accepted towards the cost of tender form . 
Duplicate tender forms can be obtained on additional 
payment per copy . The tender form is not transferable and 
cost is not refundable . The undersigned reserves the right 
to cancel the tender at any time partially or completely 
without specifying any reason . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges ? 50. Money Orders will be 
accepted only up to 18 -11 - 2013 . 


| SI. 


Tender No . and 
Name of equipment 


Name of 
Depatment 


- 1 


Anaesthesiology 


55/2013 -14/ MCTCR - Laryngeal 
mask airway 
56 /2013- 14 /MCTCR — Mannequins 
57/2013-14/ MCTCR Chemicals 


do . 
Pathology 


- 3 


58 / 2013 -14/ MCTCR -Reagent 


Biochemistry 


59 /2013 -14/ MCTCR 


Glasswares 


Various 
Department 


- കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബുക്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ 
ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും 
നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ കോളേജ്, കോട്ടയം-18 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില 
നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ബുക്കുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, 
ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ ടെണ്ടർ 
ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദുചെയ്യുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 
- Original - 7 1 , 050 for Sl. Nos . 1 , 3 , 4 , 5 and 

3 1 ,575 for Sl . No . 2. 
Duplicate — 525 for Sl.Nos. 1 ,3 , 4, 5 and 757 

for Sl. No. 2 . 
Date and time of closing of tender sale by M . O . 
20-11-2013, 4 p. m . 

Date and time of closing of tender sale by cash 
9- 12 - 2013 , 4 p . im . 


Last date and time for receipt of sealed tenders 
| 10 -12-2013, 1 p . m. 

| Opening date and time of tender - 10 - 12 - 2013 , 
2 .30 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur- 680 596. Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 40 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 1,050. 


മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
18 - 11 - 2013 . 


- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന - 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ 


- 1 55 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - 

ലാരിൻഗൽ മാസ്ക് എയർവെ 


അന്തേ 
ഷ്യാളജി 


- 


99 


- 2 56 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. 

- മാന്നേക്വിൻസ് 


പത്തോളജി 


3 57/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

കെമിക്കൽസ് 


| Last date and time of receipt of tender - 28 -11 - 2013 , 
5 p. m . 

Last date and time for closing of sale of tender 
forms 27-11 -2013, 3 p. m . 

- Date and time of opening of tender -- 29 - 11 - 2013 , 
12 Noon . 

Date upto which the rates are to be firm — 30 - 11- 2014 . 

Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
കാത്ത് ലാബിലേക്കുള്ള കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിന് മുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്. 2 / 6 210 / 13 [ HDS എന്ന് വ്യക്ത മായി കാണിച്ചി 
രിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക 712, 63, 525 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 3 2,176 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 11- 2013, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
28 - 11- 2013, 5 മണി. 


4 58/ 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി .ആർ. - ബയോകെമിസ്ട്രി 

- റീഏജന്റ് സ് 
- 5 59/ 2013 - 14 / എം . സി. ടി . സി . ആർ. - വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടു 
- ഗ്ലാസ്സ്വെയേഴ് 

മെന്റുകൾ 


? 1,050, 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1, 575. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - കമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 

ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 9 757 , 


? 525, 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 11- 2013, 4 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 9 - 12 -2013, 4 മണി. 

ദർ ഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 -2013 , 1 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 29 - 11 - 2013, 
12 മണി. 


-- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 12 - 2013, 2 . 30 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 - 11- 2014. 
-- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
ൽ 50 തപാൽചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


( 2 ) 


Government Medical College , 
Thrissur. 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 

(1) 
No. S2- 6210 /2013/ HDS. 

28th October 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed performa are invited 
for the supply of the Consumable to Cath Lab on running 
contract for one year to the Government Medical College 
Hospital , Kozhikode. 

Superscription Tender Number — No. S2 -6210 /13/HDS. 
| Price of tender (in duplicate) ST ( Cash only / 
Money Order) X 2 ,176 . 


No. S2/ 6211/ 2013/ HDS. 

28th October 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the Consumables to HDS Cath Lab on 
running contract for one year from Manufacturers / 
Authorized wholesale dealers to the Government Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted - S2/ 6211 /13/ HDS. 

| Price of tender ( in duplicate ) ST Cash only / 
Money Order 7 2 ,519 . 

Date and time for close of sale of tender forms — 
27-11-2013, 3 p . m. 

Date and time of receipt of tender - 28- 11-2013 , 5 p . m . 

Date and time of opening of tender -- 29 - 11 - 2013 , 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firm — 30 -11 - 2014 . 

Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
എച്ച്. ഡി . എസ്. കാത്ത് ലാബിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രകാരം കൺ സ മ ബിൾ സ് 
സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണ 
ക്കാരിൽ നിന്നും, ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റിനുമുക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്. 2 / 6211 / 13 / എച്ച്. ഡി . എസ്. എന്ന് വ്യക്ത മാ യി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില -3 2,519. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -11 -2013 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
28 - 11 - 2013 , 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 29 - 11- 2013 , 
12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30 -11 - 2014 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ട തു മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Date up to which the rates are to be firm — 31 -3-2014 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College, Kozhikode , Kerala, 
India, Pin - 673 008. 

Tender forms and details of tender can be had from 
- the Office of the Principal, Medical College , Calicut 

during working hours . (Phone: 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
above. The tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted 
price . Stamp Paper will be supplied to the firms outside 
Kerala, on request, along with the remittance of * 150 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and * 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of the 
Principal, Govt. Medical College , Calicut. Specimen copy of 
the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, Loading , Unloading , Erection and Commission 
charges and Installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money Deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed above. Belated 
tenders will not be accepted . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 
3. Warranty: Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate ( To be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
- 5, No advance payment will be made. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് അയേൺ ചേമ്പർ സർവ്വേ മീറ്റർ ( 1 എണ്ണം) 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക 3 2, 50,000. 

മേലെഴുത്ത്- ദർ ഘാ സ് നമ്പർ എസ്. 4 / 11392| 13 | 
എം . സി . സി . വകുപ്പിലേക്ക് അയേൺ ചേമ്പർ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

ഒറിജിനൽ ? 525. 
തപാൽവഴി -1 575. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S4/11392/2013 / MCC . 


| 17th October 2013 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
froms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Iron Chamber Survey Meter 
( 1 No .) to the Department of Nuclear Medicine, 
Government Medical College, Kozhikode . 

Estimated cost 7 2,50, 000. 

Superscription tender number -- S4/ 11392/2013/ MCC 
for the supply of Iron Chamber Survey Meter to the 
Department of Nuclear Medicine 
Cost of tender form : 

Orginal 7 525. 

By post _ 1 575. 
Last date and time of sale of tender form by post 
23- 11- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time for sale of tender form - 29- 11- 2013, 
3 .30 p. m . 

Due date and time for receipt of tender — 30 - 11 - 2013 , 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 11 - 2013 , 
11 . 30 a . m . 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No . S1/5799/2013/ HDS. 


25th October 2013 . 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following Equipments required for 
Emergency Medicine Dept. of Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


SI. 


Name of Items 


Quantity 


No. 


- 1 


3 Nos. 


- 4 

5 
6 
7 


Spine Board 
Head Immobiliser 
Hard Cervical Collar 

Mannual Suction Unit 
Airway Devicer 
Fluid Warmer 
Crash Trolly 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 23 -11- 2013 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 29 - 11 - 2013 , 3.30 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 30 - 11- 2013, 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 11- 2013, 11.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തി നു മുള്ള മേൽവിലാസം - പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് (0495 2350212). 
? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മ ത പത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ 

ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് ? 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാ 
യിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യാ യ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മ ത പ്രതം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത (പതിനിധിയുടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിബന്ധനകൾ 


PAC 3 2,97,950. 
E . M. D . 1 %. 

Superscription tender No. should be specificially noted 
as S1 / 5799/13 / HDS. 

- Price of tender (in duplicate) ST cash only/ 
Money Order 7 682 . 

Date and time of close of sale of tender form 
9- 12 -2013 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 10 -12 - 2013 
- at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 11 - 12 - 2013 
at 12 Noon . 

Date up to which rates are to be firms— 28 -2 -2014. 

Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital , Kozhikode- 8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എമർജൻസി 
മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾസപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 


ഇനവിവരം 


അളവ് 


നമ്പർ 


3 എണ്ണം 


1. നിർമ്മാ താ വിൽനിന്നുള്ള കൈപു സ് കം തനത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആ വ ശ്യ പ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 

വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


പെയിൻ ബോർഡ് 
ഹെഡ്ഇമ്മോബിലൈസർ 

ഹാർഡ് സെർവിക്കൽ കോളർ 
- 4 മാന്വൽ സക്ഷൻയൂണിറ്റ് 

എയർവേ ഡിവൈസർ 
6 ഫ്ളൂയിഡ് വാർമർ 
7 ക്രാഷ് ട്രോളി 


Office of the Government 

Medical College, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Principal. 


അടങ്കൽ തുക { 2,97,950 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എസ്. 1/ 5799/ 2013 / HDS എന്ന്വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 682. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക്താഴെ 
കൊടു ത്തി രിക്കുന്ന ഡെന്റൽ ഉപക ര ണ ങ്ങ ൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 10 - 12 - 2013, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 - 12 - 2013 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി - 28 - 2 - 2014. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ് ക്കേ 
ണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


- 1 എസ്/3932 / 13 / ഡി. സി. സി. -- ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡെന്റൽ ചെയർ 
2 എസ്/ 3933 / 13 / ഡി. സി . സി . - ഇലക്ട്രിക്ക് ഡെന്റൽ 

ചെയേർസ് (ഫുളി എക്യുപ്പിഡ്) 
3 എസ്/ 3934/ 13/ ഡി. സി . സി . - ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് 

ഡെന്റൽ ചെയർ 
- 4 എസ്/3935/ 13/ ഡി . സി . സി . - എക്സറ്റേർണൽ സക്ഷൻ 

യൂണിറ്റ്, ഓട്ടോക്ലേവ്, റ്റെറിലൈസർ വിത്ത് കോയിൽ 

ആന്റ് കണക്ഷൻ 
- 5 എസ്/ 4084 / 13 / ഡി . സി . സി. - ഡെന്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആന്റ് 

ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ കമ നമ്പർ 1- ന് 31, 260, കമനമ്പർ 

- 2, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 1 420. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമ നമ്പർ 1- ന് ? 630, കമനമ്പർ 

2 , 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 1 210. 
തപാൽവഴി ( എം . ഒ . മാത്രം) ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് 

? 1, 300 , കമ ന മ്പർ 2, 3, 4 , 5 
ഇവയ്ക്ക് ? 460. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
| Superintendent. 


TENDER NOTICES 


- (1 ) 


No. S/3932/13/DCC . 

28th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of the following Dental Equipments to 
the Government Dental College, Kozhikode -8 . 


| Sl. 


Tender Number and Name of Items 


No. 


| 1 

2 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപന അ വ സാ നി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും (തപാൽ മുഖേന ) -6- 12- 2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 13 -12 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 -2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 12 - 2013 , 
- 11 മണി. 


S/3932/13/DCC - Electrical Dental Chairs 
S/ 3933 /13/DCC - Electric Dental Chairs ( fully 

equipped ) 
S/3934/13/DCC - Electrically operated Dental Chair 
S /3935 /13 /DCC - External suction unit, Auto clave, 

Sterilizer with coil & connection 
S/4084 /13/DCC — Dental materials & Instruments 


3 
4 


5 


( 2 ) 
No. S/4155/13/DCC. 

23rd October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following Equipments to 
the Government Dental College , Kozhikode. 


- Sl . 


Tender Number and Name of Items 


No . 


- 1 


S/ 4155/ 13/DCC 


Electrically Operated Dental Chair 


Cost of tender forms: 

-- Original - 7 1 , 260 for Sl. No. 1and ? 420 for 
Sl. Nos. 2 , 3, 4, 5 , 

- Duplicate 7 630 for Sl. No. 1 and 3 210 for 
Sl. Nos. 2 , 3 , 4, 5 

By Post (M .O .) only — 1, 300 for Sl. No . 1 and 
3 460 for Sl. Nos. 2, 3, 4, 5 , 

Closing date and time for sale of tender forms 
by Post - 6-12- 2013 at 3 p . m . 

Closing date and time for sale of tender forms 
13 -12 -2013 at 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
16 -12 - 2013 at 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 17 - 12 -2013, 
11 a . m . 


2 


S /4156 / 13 /DCC — Front Loading Flash Autoclave 


S/ 4157/13/DCC -Dental Chair 


3 
4 
5 
6 


S/4158 /13/DCC — Plaster Dispenser 
S/4159 /13/DCC — RVG with Lead Apron 
S /4160/ 13/DCC — Implant kit with Physio Dispenser 


7 


S /4161/ 13/DCC — Torque control hand piece kavo 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ മുഖേന വിൽപ്പന അവസാനി 
ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 11 - 2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 9 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 12 -2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 12 - 2013, 
11 മണി. 


Government Dental College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


Cost of tender forms: 

- Original 7 1 , 890 for Sl . No. 1 ; 3 1 , 575 for 
Sl. No. 2 , 3 2 , 205 for Sl . No. 3 ; 1 840 for Sl. No . 4 ; 
3 735 for Sl. No. 5; 3 1,260 for Sl . No. 6 and 3 630 for 
Sl. No. 7 . - 

- Duplicate _ 8 945 for Sl. No . 1 ; 3 788 for 
Sl . No. 2 ; 7 1 ,103 for Sl. No . 3 ; 7 420 for Sl. No , 4 ; 
? 368 for Sl. No. 5 ; 7 630 for Sl. No . 6 and 3 315 for 
Sl. No. 7. 

By Post ( M. O .) only X 1,930 for Sl. No. 1 ; 3 1, 615 
for Sl. No . 2 , 3 2 , 245 for Sl. No. 3 ; 7 880 for Sl. No. 4; 
3 775 for Sl. No. 5; 3 1, 300 for Sl . No. 6 and 3 670 for 
Sl. No. 7. 

Closing date and time for sale of tender forms 
By Post — 30 -11- 2013 at 3 p . m . 

Closing date and time for sale of tender forms — 
9 -12-2013 at 3 p. m . 

Last date and time for receipt of tender form 
10 -12 -2013 at 4 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 11 - 12 - 2013 , 
11 a. m . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 


എസ്/ 4155 / 13 / ഡി. സി. സി . - ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് 

ഡെന്റൽ ചെയർ 
2 എസ്/ 4156/ 13 / ഡി . സി . സി . പ്രഫണ്ട് ലോഡിംഗ് ഫ്ളാഷ് 

- ഓട്ടോ ക്ലേവ് 
3 എസ്/ 4157 / 13 / ഡി. സി. സി . - ഡെന്റൽ ചെയർ 
4 എസ്/ 4158/ 13 / ഡി. സി. സി. പ്ലാസ്റ്റർ ഡിസ്പെൻസർ 
5 എസ്/ 4159/ 13 / ഡി. സി . സി . - ആർ. വി. ജി. വിത്ത് ലെഡ് 

-- ആപൺ 
6 എസ്/ 4160/ 13/ ഡി. സി . സി . - ഇംപ്ലാന്റ് കിറ്റ് വിത്ത് 

ഫിസിയോ ഡിസ്പെൻസർ 
| 7 എസ്/4161/13 / ഡി. സി. സി. - ടോർക്ക് കൺട്രോൾ 

- ഹാൻഡ്പീസ് കാവോ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- ഒറിജിനൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് 21,890; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

1,575; ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 2,205; ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് ? 840; ക്രമനമ്പർ 5 - ന് ? 735; ക്രമനമ്പർ 

6 - ന് 31, 260; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 630. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്പ്രകമ നമ്പർ 1- ന് 1945; ക്രമ നമ്പർ 

2 - ന് ? 788 ; കമ ന മ്പർ 3 - ന് ? 1, 103 ; 
| കമ നമ്പർ 4 - ന് ? 42 0 ; കമ ന മ്പർ 5 - ന് 

368; ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 7630; ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 

t 315 . 
തപാൽവഴി ( എം . ഒ . ) മാത്രം കമനമ്പർ 1- ന് 

1,930; ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 11,615; കമനമ്പർ 
3 - ന് { 2 ,245 ; കമ നമ്പർ 4 - ന് ? 88 0 ; 
ക്രമനമ്പർ 5- ന് 3 775 ; ക്രമനമ്പർ 6- ന് 71,300 ; 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 7 670. 


